MINISTERRAT 

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG 

A 050/1/721 

5,45-mm-Maschinenpislole AK74 und 
leichtes Maschinengewehr RPK74 
Beschreibung und Nutzung 


1985 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































